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Einheit der Lange so gewahlt werden, dass die Breite der
Oeffnung % -f- 2 Langeneinlieiten enthalt. Zugleich muss ferner
die Eruheit der Zeit so bestimmt werden, dass im Strahle nach
erfolgter Contraction watrend dieser Zeit die Langeneinheit
zurtickgelegt wird. Dann sind die vorhergehenden Formeln
ohne Weiteres auf jeden gegebenen Fall anwendbar; der Con-
tractions,eoefficient; auf dessen Ableitung es besonders ankam,
1st ubrigens von diesen besonderen Festsetzungen unabnangig.

Schliesslich sei noch einmal hervorgehoben; dass die Lehre
von den Fliissigkeitsstrahlen auch. solcne Falle umfasst; in
denen der aiistretende Strahl in eine ruhende Flussigkeit der
gleicnen Art eindringt? wie etwa ein Luftstrahl in den Luftraum
oder wie ein unter Wasser ausmtindender WasserstrahL Frei-
lich liegfc in diesen Fallen die Moglichkeit zur Auflosung des
Strahls durch die Ausbreitung der Wirbel von der Trennungs-
fl'ache her in Folge der Reibungen viel naher und die Ent-
wickelungen werden daher weniger zuverlassig.

Eine beaehtenswerthe Anwendung hat die Lehre von den
Flussigkeitsstrahlen namentlieh zur Bereclinung des Wider-
standes gefunden; den eine Fllissigkeit einem relativ zu ihr
bewegten Korper entgegensetzt. Wir sahen friiher; dass eine
vollkomniene Flussigkeit bei wirbelfreier Bewegung liberhaupt
keinen Widerstand leistet. Dagegen kann man einen solchen
Widerstand herausrechnen; wenn man die Bewegung zwar sonst
immer noch als wirbel- und reibungsfrei behandelt, dagegen
eine Trennungsflache annimmt; die sich in der Stromung hinter
dem Hindernisse bildet. Der Grrund dafiir; dass dann ein resul-
tirender Wasserdruck herauskommen muss, ist leicht einzusehen.
Wenn das Hinderniss? das sich der Stromung entgegenstellt;
etwa ein ebenes Brett ist; grenzt das ruhende Wasser auf der
Riickseite des Brettes in der Wirbelfl'ache an die schnell stro-
mende Flussigkeit an, die sich um das Hinderniss herum-
gebogen hatte. An der. Grenzflache herrscht zu beiden Seiten
derselbe Flussigkeitsdruck; das ruhende Wasser auf der Riick-
seite des Bretts steht daher unter demselben Drucke wie das
schnell stroinende im Strahle. . Andererseits soil die Bewegung

